Rok 191%. 


Dziennik ustaw państwa 


dla 


królestw i krajów w Radzie państwa reprezentowanych. 


Część CCXXXIV. — Wydana i rozesłana dnia 29. grudnia 1917. 


Treść: |JI$ 510 i 511.) 510. Ustawa o badaniu orzeczeń zasądzających, wydanych przez sądy wojskowe 
na zasadzie rozporządzeń cesarskich z dnia 25. lipca 1914 i z dnia 4. listopada 1914 w postępowaniu 


polowem lub dorażnem. — 511. Rozporządzenie do ustawy z dnia 16. grudnia 1917 o badaniu orzeczeń 
zasądzających, wydanych przez sądy wojskowe w postępowaniu poiowem lub dorażnem przeciw osobom 
cywilnym. 

BRO. 2. jeżeli może on przytoczyć uzasadnione 


wątpliwości co do trafności faktów, wziętych za 


Ustawa z dnia 16. grudnia 1915 podstawe wyroku, których nie usuną dochodzenia, 


, ) jakie należy wdrożyć w tym celu. Wniosek po 
o badaniu orzeczeń zasądzających, wydanych myśli |. 2. można postawić tylko w ciągu lat 


przez sądy wojskowe na zasadzie rozporzą- | dwóch po ogłoszeniu tej ustawy. 
dzeń cesarskich z dnia 25. lipca 1914, Dz. u. p. 
Ne. 156, i z dnia 4. listopada 1914, Dz. u. p. 


Nr. 307. w postępowaniu polowem lub doraźner:. i ; 4 
Prawomocnie zasądzony noże w ciągu dwóch 
lat po ogłoszeniu tej ustawy postawić wniosek 
o zniesienie wyroku sądu polowego lub doraźnego 
z powodu nieważności i o ponowne przeprowa- 
ge ` | dzenie postępowania przed sądem cywilnym, jeżeli 
Mię wyrok polega na naruszeniu lub pietrafnem zasto- 
Kto wedie rozporządzenia cesarskiego z dnia | sowaniu ustawy. 


25. lipca 1914, Dz. u. p. Nr. 156, lub rozporzą: | 
dzenia cesarskiego z dnia 4. listopada 1914, Dz. | 
u. p. Nr. 307, został zasądzony prawomoceni” | 
przez wojenny sąd polowy lub sąd doraźny, 


może żądać wznowienia postępowania przed sądem jego ustawowy zastępca może, nawet wbrew uk 
cywilnym, woli, postawić wniosek o wznowienie postępo- 
1. jeżeli zachodzi jedna z przyczyn, z któ- | wania i zniesienie wyroku. Po śmierci zasądzonego 
rych prawomocnie zasądzony može się domagać | lub jeżeli popadł on w chorobę umysłową, prawo 
wedle cywilnej proćedury karnej lub wedle woj- | to przysługuje prócz tego jego małżonkowi, jego 
skowych ordynacyi sądowych wznowienia postę- | krewnym w linii wstępnej i zstępnej, jego ro- 
powania karnego lub dzeństwu i jego kuratorowi lub doradcy. 


Za zgodą obu Izb Kady państwa postana- 
wiam, co następuje: 


3 


Jeżeli zasędzony jest małoletnim, to także 


VR 


fPolnlasu.J PIĄ 


REŻ 
i 


Wniosek o wznowienie pustępowania i znie- 
sieni: wyroku należy postawić w sądzie, który 
wedlug cywilnej procedury karnej bęłby właściwym 
w pawwszrj ins'znen. 


Wniosek można postawiź ustnie Jub pisemnie 
i wa on określać punkta zażalenia, 


deżeli wniosek taki puatawiono, to sąd pior 


Część CGRSXXIV. — 510. Ustawa z dnia 16. grudnia 1947. 


Do usłnej rozprawy należy wezwać wniosko- 
dawcę, zasądzonego | obrońcę z iym dodzikiam, 
że w razie niejawienia się, ich wnioski i wywody 
odczyta się i weźmie żu podstawę rozstrzygnienia. 
Wezwanie muszą otrzymać najpóźniej na osm dni 
przeć rozurawą. 


8 0. 


Rozprawa jest jawną wedlug przepisów 


szumi + = tosgANA PE A 7 ; A 4 
wszej instancsi może zezwolić na odroczenie: lub 33 228. do 281. procedury karnej. Najpierw przed 
wairzymanie kary, jeżeli po wysłuchaniu oskarżyciela stawią radca wyznaczon: przez prezydenta sądu 


uważa lo wedie zachodzących okoliczności za 


wskazane. 


Wniosek o wznowiecie lub zniesienie należy 
odrzucić, 


1. jeżeli jest spóźniony. lub jeżeli postawiła 
go osoba nieuprawniona do tego, 


2. jeżeli niw okieślaru punktów zażalenia, 


3. jeżeli go nie postawiono do protokołu 
albo w podaniu podpisanem przez obrońcę. Jeżeli 
wada polega tylko na braku podpisu uprawnionego 
obrońcy, to należy wprzód zwrócić podanie celem 
uchylenia tej wady w ciągu stosownego terminu. 


Przeciw odrzucenią wniosku przysługuje zaża- 


lenie do sądu krajowego wyższego. Należy je wnieść 


w ciągu dni cziernastu. Termin biegnie od dcia 


doręczenia nehwały. 


Jeżeli wnioskodawca z powodu swoich, zna” 
nych sądowi stosunków nie jest wstanie ponosić 
sam kosztów zastępstwa, należy mu na jego żą- 


danie dodać zastępcę nbogich. 


3. 


5 

Sąd sprowadza akta i przedkłada je po prze- 

prowadzeniu potrzebnych ewentualnie dowodów 

i przesłuchaniu wnioskońawcy sądowi krajowemu 

wyźszemu. Ten rozstrzyga o wniosku w senacie 
złożnnyrm z trzech sędziów. 


5 6. 


Sąd krajowy wyższy ma zarządzić potrzebne 
ewentualnie uzupełnienia postępowania i po ich 


(krajowego wążłszego tox postępowania karnego 
i określa punkto zażalenia. podniesione przez 
wuioskodawcę, nie wyrażają: zapalrywania ca do 
zapaść mającego rozstrzygnienia. Następnie otrzy- 
muje głos wnioskodawca lub olnońca celem uza- 
sadnienia wniosku. a potem uadprokurator celem 


| dania odpowiedzi. Waioskodawvy lub obrońcy przy- 


| . A . 
|sługuje w każdym razie prawo ostatniego głosi. 
jdeżeli nie-jawi się ani wnioskodawca ani obrońca, 
lo się wniosek ońiszytuje. 


Jeżeli do rozstrzygnienia o wniosku potrzebne 
jest przeprowadzenie dowodów, to senat mote 
przeprowadzić sam postępowanie dowodowe wedle 
przepisów obowiązujących w tym względzie 
w pierwszej instencyi lub zięcić przeprowadzenie 
dowodów sędziemn wyznaczonemu lub wezwa- 
| nemu. 


Po zamknięciu rozprawy udaje się trybiwyd 
do sali narad. 


| sA. 


Senat ma się ograniczyć do punktów zaża- 
ienia, podniesionych przez wnioskodawcę wyraźnie 
lub przynajmniej przez jasne ich wskazanie. Jeż'ti 
jednak powstaną wątpliwości co do  irafności 
faktów, wziętych za podstawę wyroku, lub jeśli 
się senat przekona, że zastosowano nietrafnie 
ustawę karną na niekorzyść »asądzonego lub, że 
te same powody, na których się opiera zarządzenie 
senatu na korzyść zasądzonego. stosują się także 
do współzasądzonego. to ma z urzędu tak postąpić, 
jakędyby podniesiono w mowie hęiącą wadę. 


m EA m aa 
—— 


5 0. 


Uchwałę senatu należy ogłosić ustnie wraz 


nadejściu wyznaczyć termin do ustnej rozprawy. | 

chyba, że nadprokurater sam zawnioskuje zniesienie | z jstomymi powodami rozstrzygnienia na jawnej 

wyroku. W,tym przypadku można znieść wyrok | rozprawie. Jeżeli wnioskodawca nie był obecny 

bez ustnej rozprawy na naradzie niejawnej. jea rozpdłwie, to należy mu doręczyć bez zwłoki 
: oa | urzędowo uwierzytelniony odpis uchwały przez 

Do zarządzenia „ vzupełnień postępowania | „q pierwszej instancji. 

i do wyznaczenia terminu do rozprawy niepotrzeba ; 


powzięcia uchwały przez senat. | Z tuzjwawy należy spiszć protokół. 


tegit GUXKNIV - MI Rozporządzenie Ministra sprawiedliwości itd. z dnia 26%. grudnia 1917. j4s7 


8 ia. lia po przeprowadzeniu potrzebaych dowodów 
| sądowi k vy 
Jeżeli senat uzna wniosek za nieuzasadniony | adowi krajowemu wyższemu do rozstrzygnienia. 
lub niedopuszczalny, to ma ge oddalić lub od-. Ra 
rzucić. W tym gapi iednsk trybunał jest npo- | s ioe 
ważnicny do złagodzenia kary w granicach okre- | Sąd krajowy wyższy rozstrzyga także poza 


słonych dla zwyczajnego postępowania przed cy- ustną rozprawą w składzie trzech sędziów. o ile 
wilnymi sądami karnymi. nie przepisano wyraź" czegos innego. 


| 
| 
Jeżeli wniosek jest uzasadniony, to wyrok, | 
o ile go zaczepiono i dotknięto wnioskiem, należy | 14. 
unieść. Z jakiegokolwiekbądź powodu zniesionn Obwinionemu i jego obrońcy oraz upre- 
wyrok, uchwała ia ma te skutki, jakie wedle | wnimym wedle $ 3. do stawiania wniosku i icb 
cywilnej procedury karnej są przywiązane do |goradcom prawnym przysługuje tak celem przy- 
uchwały, dozwalającej wznowienia postępowania | gotowania wniosku o wznowienie jak i w kaźdym 
karnego. Dalsze postępowanie należy do sądu okresie po stępawania o wznowienie prawo wglą- 
właściwego wedle cywilnej procednry karnej. |dania do aktów i brania z nich odpisów; wy- 
Sąd krajowy wyższy może także nalyzomiast jatek stanowią proiokoły obrad. 
wydać wyrok, którym się uwalnia obwinionego, 
lub się uwzględnia jego wniosek o zastosowanie 8 ib. 
łagodniejszej ustawy karnei. Do tego wj magana Ustawa ta wchodzi w życie z dniem ogł ` 
jest jednak jednomyślność i zgoda nadprokuratora. | szenia. 


Wnioskodawca może żądać publicznego ogło- | Wykonanie jej poruczam Ministrowi sprawie- 
szenia takiego wyro” è. | dliwości i Ministrowi obrony krajowej. 


UO 


S$ it. 

Przeciw uchwale sądu krajowego wyższego, | 
którą oddalono wniosek o zniesienie wyroku z j=- 
wodu nieważności ($ 2.), przysługuje wnioska- 
dawcy zażalenie do Najwyższego Trybunału sądo-|  Seidier wir. Schauer wir. 


Laxenburg. dnia 16. grudnia 1947. 


Karol wir. 


w y kasacyjnego, które należy zyłosić do „dni Uzapp wir. 


Wnoszący zażalenie ma prawo wnieść 
wywód przyczyn swego zażalenia w ciągu dni ośmiu 
po zgłoszeniu zażalenia a, o ile przed zgłoszeniem 
lub przy zgłoszeniu żądał odpisu r-zstrzygnienia, 


w ciągu dni ośmiu po doręczeniu lego odpiEu. öli. 
Jeżeli nie wniesiono na #zas wywodu, to zażalenie 
uważa się za cofnięte. | Rozporządzenie Ministra sprawie- 


fa.  dliwości w porozumieniu z Mini- 


Przeciw zaniedbaniu Sar dd terminu | * [strem obrony krajowej Z dnia 
do postawienia wniosków z $$ 1. i 2. može sąd | 20. grudnia 1917 


krajowy wyższy uprawnionemu do postawicnia | 

wniosku dozwolić przywrócenia do pierwotnego |do ustawy z dnia 16. grudnia 1917, Dz. u. p. 

stanu, jeżeli Nr. 510, o badaniu orzeczeń zasądzających, wy- 
1. zdoła wykazać. że wskutek wlasnej służby į danych przez sądy wojskowe w postępowaniu 


wojskowej luh służby wojskowej jego zastępcy | poiowem luh doraźnem przeciw osobom cywilnym. 
lub wskutek innych nieuchronnych okoliczności I 


UA 


bez jego winy lub winy jego zastępcy nie mógł Na zasadzie $ 15. ust awy z dnia 16. gradnia 
dotrzymać terminu, 0 u. p. Nr. 510, i § 99. ustawy z dnia 
3. prosi © przywrócenie w ciągu dni trzy: | 27. listopada 1896. Dz. u. p. Nr. 217, rozpo 


dziestu po ustaniu przeszkody i jrządza się: 


I 
I 
3. równocześnie stawia wniosek. | | $ 1. 
| 


s y En ; e E 6 EZ ; f 
Prośbe należy wnieść du tego sądu, w klórytn = Wnioski o wznowienie postępowania lub znie- 
należały postawić wniosek. Sąd ten przedkłada | sienie wyroku sądu wojskoweg:: (38 4. i 12, ustawy) 


1445 Gzęść (GXXXIV. 


należy wpisywać w sądach powiatowych i trybu- 
nałach pierwszej instancyi do rejestru zbiorowego 
w sprawach karnych (Ns). 


4 g 
NSE 


W sądach krajowych wyższych należy wnioski, 
przedłożone w myśl $ 5. ustawy, wpisywać do 
rejestru Wa, który należy prowadzić wedle zalą- 
czouego wzoru. 


SJ 
Po zniesieniu wyroku sądu wojskowego należy 
wciągnąć sprawę w cywilnym sądzie karnym, wła- 
ściwym do dalszego postępowania, do rejestru 
przeznaczonego dla spraw tego rodzaju (U lub Vr) 
i uwidocznić w przedziałce na uwagi liczbę 
rejestru. Ns. 


5 4. 
Równocześnie z wykazem co do postępowania 
karnego w sądaci krajowych wyższych maja nad- 


— 5słł. Rozporządzenie Ministra sprawiedliw ości itd. z dnia %5. grudnia 1917. 


prokuratorye przedkładać corocznie osobne wykazy 
o działalności sądów krajowych wyższych na pod- 
stawie ustawy o badaniu wyroków sądów wojsko- 
wych. Wykazy te muszą podawać ilość zasądzo- 
nych, do których się odnoszą postawione wnioski 
i wydane rozstrzygnienia, oraz liczbę różnych roz- 
sirzygnień, przytoczonych w przedziałkach 5, 7 
i 9 rejestru Wa, i liczbę niezałatwionych jeszcze 
ewentualnie wniosków. 


8 5. 

Prośbę o przestanie aktów, tyczących się po- 
stępowania polowego lub doraźnego ($ 5. ustawy), 
należy skierować do c. k. Ministerstwa obrony 
krajowej. 


3 6. 
To rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
ngłoszenia. 


Schauer wir. Czapp wir. 


sądów 


vroków 


zniesienie w 


skowoe-sądowego i 


kowych Wa. 


wojs 


¿powania woj 


stu 


ów o wznowienie po 


s 


k 


ejestet Wnios 
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Uest UUNNNIV. — 511. Rozporządzenie Miadstra sprawiedliwości itd. z dnia 20. śrudnia 1917, 
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Dziennik ustaw państwa 


dla 


królestw i krajów w Radzie państwa reprezentowanych 


wychodzi nakładem c. k. Drukarni uadwornej i państwowej w Wiedniu, dzielnica I, Sciłerstatte |. 24, także 
w roku 1918, w języku niemieckim, czeskim, wjoskim. chorwackim, polskim, rumuńskim, słoweński 
i ukraińskim. 

Prenuncrafa na cały rocznik 1915 kazdego z tych ośmiu wydań Dziennika ustaw pańsiwa wynosi ża 
egzemplarz 10 K przy odbierze w miejsen lub bezpłatnej przesyłce pocztowej. 

Prenumerować można w składzie e. k. Drukarni nadwornej i państwowej w Wiedniu. dzielnica I., Seiler- 
stiłte |. 24, i nabywać tam także nojedyncze roczniki i pojedyncze cześci Dziennika ustaw państwa. 

Ponieważ Dziesnik ustaw państwa wydaje się względnie rozsyła się abonentom tylko po poprzedniem 
złożeniu pronumeray rocznej, przeto należy rownocześnie z zasbonewaniem uiścić także przypadającą kwotę 
pieniężuą: celem umożliwienia szybkiego i niewadliwego doręczenia przez c. k. pocztę należy podać prócz do- 
Ładnego adresu mieszkania także odnośny okrąg doręczeń pocziawych. 


Pojedyncze roczniki wydania. niemieckiego można nabywać: 
Rocznik 1849 za K 504 | Rocznik 1867 za K 4:80| Rocznik 1885 za K 432 | Racznik 1903 za K 10-80 


1850 „ „ 1260| „ 1868 „ „ 4:80] „ 186 „ „ 552| „ 1904 , , 6— 
9 86. a . 348) „ 1869 , , 720) „ (MIS, n Gal „ u6%, 4 7a 
„ 1852. - 624| „ 1870 , , 386| - 1888 „ , 1008] , 1906 , , 1440 
" 1863 „ „ 756] „ 1851 , a 480| =- 1880 , „ 720| „ 1907% , 1566 
” 1854 „ , 10608| „ 1872 „ „ 768) , 1800 , „ 648| „ 1908 , , 1080 
> 1855 „ „ W6Ł| . 1878, . T9] , 1891, , T201 , 199, „1020 
„ 1856 , „ 588] „ 1874 , „ 1892 ;, „Adł%ł—| „ 1910 „ „1008 
+ 1857 6, 686) „ isni » (1883, , 720] . 191, 3 840 
ebs „, - ame] no Temo? „ 1886 , „ 7:20| - 1912 , , 15— 
Bigo a. 450] (1875 ~ 1895 „ n 840 | - 193 „ „ 11-40 
> 15600 2.08] 30 AR „ 1806 , „ 540| „ 1914 „ „464 
"W 1861 4 %0] -. 15% , > 1897, „18—) „ 1915, 4 1404 
«a 18627 l 36) , 18M 5 „ 1898 „ „ 720| „ 1916 „ „1524 
50 A SU -, (Ak uż — sgp 4 „alf—|-G 101g, 16'BI) 
s. 1860, , 86], ISB. , 1900, „840 
.» 1865, , 4%0| „ 18% , . „ 1904 , „ T20 
© 666. 6528] , AS Fon 41902, „ 9 


Pojedyncze roczniki wydań w innych siedmin jezykach od roku 1870. począwszy można nabywać pu 


tej samej cenie co wydanie niemieckie. 


Naby wajacym na raz przynajmniej 10 dowolnie wybranych, zapełnych roczników Dzieunika ustaw 
państwa przyznaje sic opust 200,, a nabywajacym na raz przynajmniej 25 dowolnie wybranych, zu- 
pełnych roczników Dziennika ustaw państwa opust +50, zaś nabywajacym na raz przynajmniej 35 do- 
wolnie wybranych, zupełnych roczników Dziennika ustaw państwa opust 50%. 


NB. Części niemieckiego wydania Dziennika ustaw państwa, które zagineły lub doszły w stanie wadliwym, 
należy reklamować najpóźniej w ciagu czterech tygodni poich ukazaniu się, zaś części wydań niemieckich 
najpóźniej w eiagn sześciu tygodni po wydaniu spisu rzeczy i karty tytułowej do odnośnych wydań, wprost 
w e. k. Drukarni nadwornej i państwowej w Wiedniu, dzielnica II., Rennweg l. 16. 


Po upływie tego terminu wydaje się Dziennik ustaw państwa wyłącznie tylko za opłatą ceny hundiowej 
(t/s arkusza == 2 strony za 4 h). 

Ponieważ wszystkie roczniki wydaniu niemieckiego począw»zy od roku 1849. i wszystkie roczaiki 
wydań w innych siedinin językach począwszy od rokn 1840. są całkowicie nzupelnione, przeto 100żna 
nabywać w składzie c. k. Drukarni nadwornej i państwowej w Wiedniu, dzielnica l., Seilerstitte 1. 24, nie tylko 
każdy pojedynczy rocznik po cenie wyżej podanej, lecz nawet każdą z osobna część wszystkich tych 
roczników po cenie handlowej (+, arkusz == 2 strony za 4 b); tym sposobem umożliwione jest uzunełnien:* 
niekompletnych roczników i zestawienie pojedynczych części podług inateryi. 


PA, CET O 


Z c. k. nadwornej i państwowej drukarni. 


